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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*206AC-610-1, REV. K 


0 
*206AC-610-1, REV. K 
ELECTRICAL INST'N 
1 
KIT 


1 
13100032 
CLIP NUT (ALT: 1300032) 
2 
EA. 


2 
206AC-4502-1 
PANEL ASSY. 
1 
EA. 


3 
206AC-4502-3 
PANEL ASSY. 
1 
EA. 


4 
206AC-6120-1 
PLACARD 
1 
EA. 


5 
206AC-6130-1 
PLACARD 
1 
EA. 


6 
5A446 
CONNECTOR (ALT: KF2218) 
2 
EA. 


7 
AGC-10 
10A, 0.25 X1.25 FUSE 
1 
EA. 


8 
AN525-832R8 
SCREW 
2 
EA. 


9 
ES50270-1 
TERMINAL 
11 
EA. 


10 
ES50272-2 
CASE 
1 
EA. 


11 
ES50520-1 
TOGGLE SWITCH 
3 
EA. 


12 
ES50530-2 
SWITCH 
1 
EA. 


13 
ES58110-1 
FUSE HOLDER ASSY. 
3 
EA. 


14 
MS3367-5-0 
TYRAP (ALT: CT6B) 
10 
EA. 


15 
M7928/5-4 
BUTT SPLICE 
6 
EA. 


16 
MIL-W-22759/41-12 
AWG 12 WIRE (ALT: MIL-W-22759/16-12) 
7 
FT. 


17 
MIL-W-22759/41-16 
AWG 16 WIRE (ALT: MIL-W-22759/16-16) 
2 
FT. 


18 
MIL-W-22759/41-18 
AWG 18 WIRE (ALT: MIL-W-22759/16-18) 
102 
FT. 


19 
MS14105-35 
BREAKER 
1 
EA. 


20 
30713 
CONNECTOR (ALT: KTN 24, KTN 50) 
2 
EA. 


21 
MS21042L3 
NUT 
1 
EA. 


22 
MS25036-103 
TERMINAL 
2 
EA. 


24 
MS25036-112 
TERMINAL 
1 
EA. 


25 
MS25036-149 
TERMINAL 
1 
EA. 


26 
MS25036-153 
TERMINAL 
8 
EA. 


27 
MS25036-156 
TERMINAL 
1 
EA. 


28 
MS35207-264 
SCREW 
3 
EA. 


29 
NAS1149F0332P 
WASHER 
3 
EA. 


30 
SFE-20 
20A, 0.25 X 1.25 FUSE 
1 
EA. 


31 
M23053/5-103-0 
HEAT SHRINK TUBING (ALT: TSP1.5BK) 
6 
IN. 
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*206AC-610-1, REV. K 


32 
VT4V 
TUBE (ALT: MIL-I-7444-1-2-1/4) 
3 
IN. 


33 
ES50273-1 
FEMALE MOLEX CONNETOR 
3 
EA. 


35 
ES50270-2 
MALE TERMINAL 
9 
EA. 


36 
AGC-15R 
15A, 0.25 X 1.25 FUSE (ALT: AGC-15) 
1 
EA. 


37 
ES50273-2 
MALE MOLEX CONNECTOR 
3 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*206AC-610-2, REV K 


0 
*206AC-610-2, REV K 
ELECTRICAL INST'N 
1 
KIT 


1 
13100032 
CLIP NUT (ALT: 1300032) 
2 
EA. 


2 
206AC-4502-1 
PANEL ASSY. 
1 
EA. 


3 
206AC-4502-3 
PANEL ASSY. 
1 
EA. 


4 
206AC-6120-1 
PLACARD 
1 
EA. 


5 
206AC-6130-1 
PLACARD 
1 
EA. 


6 
5A446 
CONNECTOR (ALT: KF2218) 
2 
EA. 


7 
AGC-10 
10A, 0.25 X1.25 FUSE 
1 
EA. 


8 
AN525-832R8 
SCREW 
2 
EA. 


9 
ES50270-1 
TERMINAL 
11 
EA. 


10 
ES50272-2 
CASE 
1 
EA. 


11 
ES50520-1 
TOGGLE SWITCH 
3 
EA. 


12 
ES50530-2 
SWITCH 
1 
EA. 


13 
ES58110-1 
FUSE HOLDER ASSY 
3 
EA. 


14 
MS3367-5-0 
TYRAP (ALT: CT6B) 
10 
EA. 


15 
M7928/5-4 
BUTT SPLICE 
6 
EA. 


16 
MIL-W-22759/41-12 
AWG 12 WIRE (ALT: MIL-W-22759/16-12) 
7 
FT. 


17 
MIL-W-22759/41-16 
AWG 16 WIRE (ALT: MIL-W-22759/16-16) 
3 
FT. 


18 
MIL-W-22759/41-18 
AWG 18 WIRE (ALT: MIL-W-22759/16-18) 
102 
FT. 


20 
30713 
CONNECTOR (ALT: KTN 24, KTN 50) 
2 
EA. 


21 
MS21042L3 
NUT 
3 
EA. 


22 
MS25036-103 
TERMINAL 
4 
EA. 


23 
MS25036-106 
TERMINAL 
2 
EA. 


24 
MS25036-112 
TERMINAL 
1 
EA. 


26 
MS25036-153 
TERMINAL 
9 
EA. 


27 
MS25036-156 
TERMINAL 
1 
EA. 


28 
MS35207-264 
SCREW 
3 
EA. 


29 
NAS1149F0332P 
WASHER 
3 
EA. 


30 
SFE-20 
20A, 0.25 X 1.25 FUSE 
1 
EA. 


31 
M23053/5-103-0 
HEAT SHRINK TUBING (ALT: TSP1.5BK) 
6 
IN. 


32 
VT4V 
TUBE (ALT: MIL-I-7444-1-2-1/4) 
3 
IN 
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*206AC-610-2, REV K 


33 
ES50273-1 
FEMALE MOLEX CONNETOR 
3 
EA. 


35 
ES50270-2 
MALE TERMINAL 
9 
EA. 


37 
ES50273-2 
MALE MOLEX CONNECTOR 
3 
EA. 


38 
ES50184-7 
BREAKER, 15A (ALT: 7277-2-15) 
1 
EA. 


39 
AGC-3 
FUSE, 3A 
1 
EA. 


40 
MS14105-25 
25 AMP BREAKER 
1 
EA. 


41 
ES50186-3 
RELAY, 24VDC 
1 
EA. 


42 
ES50187-4 
RELAY SOCKET 
1 
EA. 


43 
ES50187-5 
RECEPTACLE 
2 
EA. 


44 
ES50187-6 
RECEPTACLE 
2 
EA. 


45 
MS35207-262 
SCREW 
2 
EA. 


46 
NAS1149D0332J 
WASHER 
4 
EA. 


47 
MS25036-108 
RING TERMINAL 
1 
EA. 


48 
SWT-1/8 
SPIRAL WRAP 
2 
FT. 


49 
MS25171-1S 
BOOT 
2 
EA. 


50 
407AC-6118-1 
DIODE 
1 
EA. 


51 
MS25036-110 
RING TERMINAL 
1 
EA. 


52 
MIL-W-22759/41-14 
AWG 14 WIRE 
20 
FT. 


53 
407AC-2500-1 
RELAY BRACKET 
1 
EA. 


54 
206AC-6130-2 
PLACARD 
1 
EA. 


55 
M23053/5-109-0 
HEAT SHRINK 
2 
IN. 
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